Mor inż. JOZEF 


CHUDZIME W ICL 


zmart w 101-szym roku zycia dnia 4 sierpnia 1972 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
do grobowca rodzinnego nastąpi w poniedziałek dnia 7 sierpnia br. o godzinie 13.30, o czym 


zawiadamiają 


CÓRKA, SYN, SYNOWA I WNUKI. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we wtorek 8 sierpnia br. o godz. 8 w kościele parafialnym św. Szczepana. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
USŁUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie 
Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel 579-21 


D.Z. 7045/72 — 30 


